AN MECZE 


przeżywszy lat 75, zmarł dnia 21 Października 1875 r. 


W smutku pograżona żona z familia, zapraszają Krewnych i Znajomych na wyprowadzenie zwłok w Piątek 
dnia 22€ b. m. o godz. 8% po południu z domu Nr. 111 przy uliey Grodzkićj (obok kościoła św. Idziego), 


na cmentarz. 
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Kraköw — Drukarnia Uniwersytecka 1875. 


